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PART III 
Public Works Department 


PROCEEDINGS OF THE ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER , PWD MECHANICAL SUB DIVISION , 

THIRUVANANTHAPURAM 

( Present: Anil Chandran , C .) 
Sub : — Cancellation of Govt. Approval of Workshop - M /s. Standard Motors, Edapazhanji Jn ., 

Thiruvananthapuram - 14 — Releasing Security Deposit — Reg . 
Read : — 1. G . O . (Ms.) 97 /86 /PW & T dated 7-8 - 1986 . 
2 . Representation of Sri N . Murugan , Proprietor, M /s Standard Motors, dated 22 - 5 -2014 . 

Order No. AB - 101/ T /50 dated 23 -9 - 2014 
M /s . Standard Motors , Edapazhanji Jn ., Thiruvananthapuram - 14 was one of the Govt. Approved Workshop in 
Thiruvananthapuram District for the year 2013 - 14 . Sri N . Murugan , Proprietor of the Work shop vide his letter read as ( 2 ) 
above requested to release the Security Deposit which was deposited towards security deposit for Govt. Approval of the 
said Workshop. Also the firm has not remitted renewal for the year 2014 - 15 . Under the above circumstances Govt. 
Approval granted to the said Workshop is hereby cancelled . 

If any Govt. Vehicle or any spareparts available in the above said Workshop is to be removed immediately by the 
custodian officer and if any Govt. Department or any Govt. Undertaking is having any liability due from the aforesaid 
workshop , the fact may be intimated to this office in writing with full details of liability within 90 days from the date of 
publishing this order in the Kerala Gazette . If no liability is reported to this office within the said time period the security 
deposit of 3, 150 in the Treasury Saving Bank A / c No. TSA 5836 of the District Treasury , Thiruvananthapuram in the 
name of Sri N . Murugan , Proprietor, M /s. Standard Motors, Edapazhanji Jn ., Thiruvananthapuram - 14 will be released 
without further notice . 

(Sd .) 

Assistant Executive Engineer. 
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28th OCT. 2014] 

PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
- ദർഘാസ് പരസ്യം 

- (1) 
നമ്പർ ഡി2 / റ്റി എൻ/ 15 /2014 - 15 . 2014 സെപ്റ്റംബർ 30. 

106/2014- 15 - കല്ലടിക്കോട്- ശ്രീകൃഷ്ണപുരം 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിഎക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, - റോഡ് കി. മീ. 5 /200- 10 / 400 ( യു .ആർ.ഡബ്ളൂ .) - 
പി . ഡബ്ലു . ഡി . നിരത്തുകൾ വിഭാഗം, പാലക്കാട് ഡിവിഷൻ, 

37,500 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി 

107 / 2014 - 15 - കണ്ണനൂർ-മാത്തൂർ റോഡ് 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 

കി. മീ . 0 / 00 - 1/ 600 ( യു .ആർ. ഡബ്ല്യൂ .) 
ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാ റു കാ രിൽ നിന്നും ദർ ഘാസുകൾ 

25,000 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
ദിവസം വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കാ 

15 108/ 2014 - 15 - കുളവൻമുക്ക്-കുത്തനൂർ 
റോഡ് കി. മീ. 3/ 200- 4/800 - 15. 

37 ,500 
വുന്നതും അന്നേദിവസം 4 മണിക്ക് അവ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

109/ 2014 - 15 - കോട്ടായി- പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം റോഡ് കി . മീ . 3 / 800 -6 / 800 - 10 . 

25,000 
നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും (ലക്ഷത്തിൽ) 

110 / 2014 - 15 - മണ്ണാർകാട്- ചിന്ന തടാകം 

റോഡ് കി . മീ . 45 /700 - 46 /00 ആന്റ് 48/ 200 
(3 ) 

48/ 650 യു .ആർ. ഡബ്ല്യൂ . ( സിപ്പ് ബി. റ്റി.)-- 
ആർ. പി . 2014 - 15 ബി. എം . ആന്റ് ബി . സി. പ്രവൃത്തികൾ 

" 11 

27 , 500 

111 / 2014- 15 - പെരിമ്പിരാടി-പുല്ലശ്ശേരി റോഡ് 
94 / 2014- 15 - കാട്ടിലത്താണി-ഞെട്ടാരക്കടവ് റോഡ് 

കി . മീ . 1 / 500 - 3/ 09 ( യു . ആർ. ഡബ്ളൂ .) - 
കി . മീ . 4 / 600 മുതൽ 4 / 900 വരെ ( ബി . എം . 

25, 000 
ആന്റ് ബി. സി.) - 25. 

50 ,000 
95/ 2014 - 15 - മണ്ണാർക്കാട് ടി . ബി . റോഡ് 

112 / 2 014 - 15 - കോങ്ങാട്- മണ്ണാർക്കാട് - 
കി . മീ . 0 / 00 - 0 / 200 ആന്റ് ജംഗ്ഷ ൻ 

സുൽത്താൻ റോഡ് കി . മീ . 7 / 500 - 9 / 00 

25, 000 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ ( ബി. എം . ആന്റ് ബി. സി.) 
25. 

50 , 000 

113 / 2014 - 15 - കൊല്ലങ്കോട് കുനിശ്ശേരി റോഡ് 
96 /2014 -15 ഓൾഡ്മണ്ണാർക്കാട്- ചിന്നത്തടാകം 

കി. മീ. 7/ 00 - 10 /890 ( ബിറ്റ് റിന്യൂവൽ) - 12. - 30,000 
റോഡ് കി. മീ. 0/ 00-0/400 ( ബി. എം. ആന്റ് 

114 / 2014 - 15 - കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ- വേലന്താവളം 
ബി. സി.) - 25. 

50, 000 റോഡ് കി . മീ . 5 / 800 -7 /100 - 10 . 

25 , 000 
97 / 2014 - 15 - കുമരംപുത്തൂർ- ഒലിപ്പുഴ റോഡ് 

115 / 2014 - 15 - മേനോൻപാറ -കഞ്ചിക്കോട് റോഡ് 
കി . മീ . 4/ 600- 1/200 ( ബി. സി.) - 25. 50, 000 

കി. മീ. 3/ 800- 4/ 600 ( യു . ആർ. ഡബ്ളൂ .) 
" . - 

32,500 
98/ 2014 - 15 - തിരുവിഴാംകുന്ന് ഫാം റോഡ് 
റീസർഫസിംഗ് കി. മീ . 0/00- 0/ 600 ( ബി. എം . 

116/ 2014 - 15 - പെരിങ്ങോട്- പുലാപ്പറ്റ റോഡ് 
ആന്റ് ബി. സി.) - 25. 

50,000 

കി . മീ . 0 / 600 -1/ 100 ( യു . ആർ. ഡബ്ളൂ .) - 

- 10 . - 
യു . പി.ആർ.- അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ-2014 -15 

25 ,000 
- 99 / 2014 - 15 - ശ്രീകൃഷ്ണപുരം-മുറിയങ്കണ്ണി 

117 / 2 014 - 15 - വടക്കഞ്ചേരി- കിഴക്കഞ്ചേരി 
ചെത്തല്ലൂർ റോഡ് കി . മീ . 0 / 00 - 7 / 00 , 

റോഡ് കി. മീ . 1/100- 2/ 09 ( യു .ആർ. ഡബ്ളൂ . ) - 

- 37,500 
7 / 800- 12 /600 ( യു . പി.ആർ.) - 10 . 

25 ,000 
100 /2014 -15 - കല്യാണകാപ്പ്-മയിലമ്പാടം റോഡ് 

118 /2014 - 15 - ഇരട്ടക്കുളം-വാണിയംപാറ റോഡ് 
കി . മീ. 0/ 00- 4/250 - 10. 

കി . മീ . 15 / 00 -15 /700 ( യു . ആർ. ഡബ്ളൂ .) - 

25,000 
101/2014 - 15 - കോട്ടത്തറ-പൂടൂർ റോഡ് കി. മീ . 
0/ 875 -1/500 ( സ്ട്രിപ്പ് ബി . റ്റി .) ( യു .ആർ.ഡബ്ളൂ .) 

119 / 2 014 - 15 - വടക്കഞ്ചേരി- പാടൂർ റോഡ് 
25,000 

കി. മീ . 3/ 00 -3 /700 ( യു . ആർ. ഡബ്ളൂ .) - 10 . 25, 000 
102 / 2014 - 15 - പാലക്കാട്- ചിറ്റൂർ റോഡ് 

120 / 2014 - 15 - പട്ടാമ്പി- ആമയൂർ റോ ഡ് 
കി . മീ. 5/00-5/500 ( ബിറ്റ്. റിന്യൂവൽ) - 10. 25,000 

കി . മീ . 0/ 00 -1/500 ആന്റ് 2/ 250 -3 /150 
( സിപ്പ് ബി. റ്റി.) - 10. 

25, 000 
103/ 2014 -15 - വേലന്താവളം- കുപ്പാണ്ട കൗണ്ടനൂർ 
റോഡ് കി . മീ . 6/ 00 - 7/ 09 ( ബിറ്റ് റിന്യൂവൽ) - 

121 / 2 014 - 15 - കുനിശ്ശേരി - ബൈപ്പാസ് 
25, 000 റോഡ് കി. മീ . 1/ 200- 2/ 300 - 16. 

40,000 
104 / 2014 - 15 കനാൽ പിരിവ്- പോക്കാൻ തോട് 

29 122 / 2 014 - 15 - വെമ്പല്ലൂർ- മുരിങ്ങമല റോഡ് 
റോഡ് കി. മീ . 3/ 00 - 5/ 00 ( ബിറ്റ് റിന്യൂവൽ) 

കി. മീ. 2/ 240 - 3/ 140 ഉപരിതലം പുതുക്കൽ - 15. 37,500 
- 15 . 

37 ,500 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 

5 വരെ - 3,990, കമനമ്പർ 11 മുതൽ 13 , 15 , 24, 29 ഇവയ്ക്ക് 
- 105/ 2014 - 15 - കല്ലേപ്പുള്ളി- വേനോലി- ചുങ്കം 

S 2 ,415, ക്രമനമ്പർ 17 - ന് 1,785, ക്രമനമ്പർ 20 - ന് 1,890, 
റോഡ് കി . മീ. 3/ 00-5 / 09 ( യു .ആർ. ഡബ്ളൂ .) - 
- 16 . 

ക്രമനമ്പർ 22 - ന് 2,100, ക്രമനമ്പർ 28- ന് 2,520, മറ്റുള്ള 
37 , 500 

വയ്ക്ക് 1,575, 
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28th OCT. 2014] PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

243 
ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന - ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധ 
തീയതി - കമനമ്പർ 1 മുതൽ 5 വരെ 21 - 10 - 2014 മുതൽ, 

നകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ക്രമനമ്പർ 6 മുതൽ 16 വരെ 23 - 10 - 2014 മുതൽ, ക്രമനമ്പർ 17 

ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 
മുതൽ 29 വരെ 24 - 10 - 2014 മുതൽ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി- - 

കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
ക മ ന മ്പർ 1 മുതൽ 5 വരെ 28 - 10 - 2014 വരെ. 

നിരത്തുകൾ വിഭാഗം, 
ക്രമനമ്പർ 6 മുതൽ 16 വരെ 30 - 10 - 2014 വരെ, കമനമ്പർ 17 
മുതൽ 29 വരെ 31- 10 - 2014 വരെ. 

പാലക്കാട്. 

( ഒപ്പ്) 
ഫോൺ: 0491 2505565. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - സി - യും ഉപരിയും. 
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി - 4 മാസം. 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
ദർഘാസുകൾ ഗവ. ഉത്തരവ് ജി . ഒ.( പി.) നമ്പർ 13 /2012 / 
പി . ഡബ്ലു . ഡി . തീയതി 1- 2 - 2012 പ്രകാരം പരിഷ്ക്കരിച്ച നമ്പർ ഇ .എൽ. ടി .എൻ. 06 / 2014 - 15. 2014 സെപ്റ്റംബർ 27. 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മാന്വലിലെ നിബന്ധനകൾ എല്ലാം 
ഇതിന് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പൊതു മ രാമത്ത് വകുപ്പ് 

വൈദ്യുതി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിന്റെ 

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മലപ്പുറം താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് 
www.keralapwd .gov. in എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ പര സ്യ 

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പ്പെടുത്തിയത് കരാറുകാർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവു 

കരാറുകാരിൽ നിന്നും 12 - 11 - 2014 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ 
ന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോറം ആവശ്യമായ മറ്റു 
രേഖകൾ സഹിതം പി . ഡബ്ല . ഡി . റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ 

മുദ്ര വച്ച കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ഓഫീസ്, പാലക്കാട് സമർപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. 

ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ അന്നേ ദിവസം 

3.30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാ റു കാ രുടെ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ 
ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ളുടെ വില എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

തുറക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 
എഞ്ചി നീ യ ർക്ക് മാറാ വു ന്ന വിധം ദേശ സാൽകൃത 
ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ( ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ എടുത്തത്) 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
കമ 

നിരതദ്രവ്യം 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണ നമ്പർ 

പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
ങ്ങളുടെ വിലയായി ചെക്കുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 

അടങ്കൽ തുകയും 
ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . പ്രമാണങ്ങളുടെ വില 
യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 

35/ 2014 - 15 -മഞ്ചേരിമിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 

1 നമ്പർ 10 പാസഞ്ചർ ലിപ്സ്റ്റിന്റെ വാർഷിക 
പ വ ത്തി കൾക്കു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് 

പരിപാലനം (1- 4- 2014 മുതൽ 31- 3- 2015 വരെ) - 
സഹിതം നിർദ്ദേ ശി ക്ക പ്പെട്ട നിര ത ദ വ്യം പാല ക്കാട് 

s 97 ,209 

2 , 450 
മാറാവുന്ന വിധം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
ഈടുനൽകി ദർഘാസിന്റെ കൂടെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

36 / 2014 -15 - മലപ്പുറം എസ്. എസ്. ബി . 
- ദർഘാസുകളും ഡിമാന്റ് ഡാറ്റുകളും രജിസ്ട്രേഡ്/ 

കളക്ടറേറ്റിൽ ഈസ്റ്റേൺ ബ്ലോക്കിലെ 

എം . എസ്. ബി. ക്കുവേണ്ടി കേടായ യു . ജി. 
സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

കേബിളി നു പകരം പുതിയ കേബിൾ 
കരാറുകാർ അവരവരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 

സ്ഥാപിക്കുക - 17,000 

450 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

37 / 2014 - 15 - മലപ്പുറംമഞ്ചേരി ജെ .എഫ്. സി . എം . 

ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വൈദ്യുത പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാർ ദർഘാസ് സഹിതം 

പുനക്രമീകരണം- 50,000 

1, 250 
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ - 100 - ന്റെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം അ നു ബന്ധം 2 - ൽ പറ ഞ്ഞിട്ടുള്ള 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 300 + വാറ്റ്. 
റിക്വിസിഷൻ ഫോർ ഇ പേമെന്റ് നിർബന്ധമായും അടക്കം 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - എല്ലാ വിഭാഗവും. 
ചെയ്യേണ്ട താ ണ്. അല്ലാതെ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 

പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാ വധി - കമ ന മ്പർ 

1 - ന് 1 വർഷം. മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 20 ദിവസം. 
ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും 
കാര ണ വ ശാൽ അവധി വരിക യാ ണെ ങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത 

- ദർഘാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള കരാറു 
പ്രവൃത്തി ദിവസം പറ ഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയം വരെ സ്വീകരി 

കാരിൽ നിന്നും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 
ക്കുന്നതാണ്. കരാറുകാരൻ എഴുതുന്ന ശതമാന നിരക്കിൽ 

നികുതിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾക്കായി മലപ്പുറം 
ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾഉണ്ടെങ്കിൽ അവ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ 

പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷനിൽ നിന്നും 
മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ 

12 - 11- 2014 - ന് 1 മണിവരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
ദശാംശസ്ഥാനങ്ങൾ എഴുതിയാൽ രണ്ടു കഴിച്ചുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ 

ദർഘാസിന്റെ കൂടെ " 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി 
ഇല്ലാത്തതുപോലെ കണക്കാക്കുന്നതാണ്. 

എഗ്രിമെന്റും പ്രവൃത്തിക്കു വേണ്ടി നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം 
ഈ പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാം തന്നെ സമയബന്ധിതമായി ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 12 - 11- 2014 - ന് 3 മണിക്ക് മുമ്പായി 
പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതിനാൽ അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും 

ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ യാതൊരു 
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും ഉള്ള കരാറുകാർ മാത്രം പങ്കെടുക്കേ കാ ര ണ വശാലും പരി ഗ ണിക്കു ന്ന ത ല്ല . പൊതു മ രാ മത്ത് 
ണ്ടതാണ്. 

വകു പ്പി ല പ വ്യ ത്തി ക ളെ സംബ ന്ധിച്ച് മ റ്റെ ല്ലാ 
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വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധ ക മാ ണ് . ദർഘാ സു കൾ 
കരാ റു കാരുടെയോ അ വ രുടെ പതി നി ധി ക ളു ടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 3.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 
അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വൈദ്യുത വിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, മലപ്പുറം. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
പിൻ- 676 505, ഫോൺ- 0483- 2733937. എഞ്ചിനീയർ. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ .എൽ.എസ്. ഡി. ടി .എൻ./ 13 / 2014- 15, 2014 ഒക്ടോബർ 7. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, വൈദ്യുതവിഭാഗം താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക്മത്സരസ്വഭാവമുള്ളദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 5- 11 - 2014, 3 മണി വരെ 
സ്വീക രിക്കു ന്നതും അതാത് ദിവസം 3. 30 - ന് ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത 
ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവ്യത്തി ദിവസം 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 
(1) ( 2) 

(3) 


8 124/ 2014 - 15 - ടി ടി ഡി 33 - ന്റെ (ഡ്യൂപ്ലക്സ് 

ടെപ്പ്) വൈദ്യുത അറ്റ കു റ്റ പണികൾ 
- 41,169 

1, 100 
125/2014 - 15 - കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 
ഇ ല ക് ( ടി ക്ക ൽ സ്റ്റാ റി ് ന പ ന ർ 
വൈദ്യുതീകരണവും ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ 
ഓഫീസിൽ സീലിംഗ് ഫാൻ സ്ഥാപിക്കലും 
S 31,538 

800 
10 126 / 2014 - 15 - കോഴിക്കോട് ജില്ലാകോടതിയിലെ 

ജഡ്ജി മാരുടെ ക്വാർട്ടേഴ് സിലെ കേടു വന്ന 
പമ്പ്സെറ്റ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ - 44,517 

1,200 
11 127 | 2014 - 15 - ടി ക ട വ ന്ന പമ്പ് സെറ്റ് 
മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - 1,33,292 

3, 400 
12 128 /2014- 15 - കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 

സി ബ്ലോക്ക് അഞ്ചാം നിലയിലെ ഇറിഗേഷൻ 
സൗത്ത് സബ് ഡി വി ഷൻ ഓഫീസിന്റെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം- 1,17,158 

3, 000 
13 129 / 2014 - 15 - വട കര സബ് രജി സ് ടാർ 

ഓഫീസിന്റെ പുനർവൈദ്യുതീകരണം - 1,15,778 3,800 
14 130 / 2 014 - 15 - കൊയിലാണ്ടി ഉപ ജില്ലാ 

വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിന്റെ കോൺഫറൻസ് 
ഹാളിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം- 1,14,829 

2 ,900 
15 131/ 2014 - 15 - വടകര കോടതി സമുച്ചയത്തിലെ 

ഇലക്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ 

സ്റ്റാന്റേർഡൈസേഷൻ - 49,989 
16 132/ 2014 - 15 - വട കര ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ 

സ് കൂളിന്റെ വൈവ ന്യൂ തീ ക ര ണ അറ്റ കു റ്റ 
പണികൾ - 96,934 

2 , 500 
- 17 1 33/ 2 0 1 4 - 15 - കൂത്താളി അഗ്രികൾച്ചർ 

ഫാ മി ല ഹ ടെക് ഡ യ റിഫാ മി ന്റ 
വൈദ്യുതീകരണം - 1,07,850 

2 ,700 
18 134 / 2014 - 15 - തിരുവള്ളൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ 

ഓഫീസിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 
S 1, 07,850 

2 ,700 
19 135/ 2014 - 15 കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിലെ പുതുതായിട്ടുള്ള 
എ ക്കോ റൂമി ന്റെ യും ഡോക്ടർ മാരുടെ 
റൂ മി ന്റെ യു ം ( റു ം ന മ്പ ർ 10 6 , 111 ) 

വൈദ്യു തീ ക ര ണ പ വ ർ ത്തിയും എയർ 
കണ്ടീഷണർ സ്ഥാപിക്കലും - 56, 458 1,500 
- 136/2014- 15 കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

എ . എം . സി . എച്ച്. കട്ടി ട ത്തി ല ക്ക് 
7 . 5 എച്ച്. പി. മാ ട്ടോ ർ പ മ്പ് സ്റ്റ് 
സ്ഥാപിക്കലും അനുബന്ധ വൈദ്യുതീകരണ 
പ്രവർത്തികളും 1,25,000 

3 ,800 
137/ 2014 -15 സി . എൻ. സി . ഡെവലപ്മെന്റ്- 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കാമ്പസിലെ 
ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിൽ 
യു പി എസ് പ്ലഗ് പോയിന്റു കൾ മാറ്റി 
സ്ഥാപിക്കൽ - 59,664 

1,500 


1,300 


- 1 117 / 2014 - 15 കോഴിക്കോട് വെള്ളിമാടുകുന്നിലെ 

എൻ. ജി . ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് പമ്പ് ഹൗസിലെ 
നില വിലുള്ള പമ്പ് പാനൽ ബോർഡിന്റെ 
അറ്റകുറ്റപണികൾ - 49,801 


1, 300 


118 / 2014 - 15 - കോഴിക്കോട് ഫ്ളോറിക്കൽ ഹില്ലിലെ 
ക്വാർട്ടേഴ്സ്നമ്പർ 34 /186എച്ച്- ന്റെ വൈദ്യുത 
അറ്റകുറ്റപണികൾ - 28,147 


800 


119 / 2014 - 15 വെള്ളിമാടുകുന്നിലെ എൻ. ജി . ഒ 
ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ ഡി 14 - ന്റെ വൈദ്യുത 
അറ്റകുറ്റപണികൾ - 44,598 


1,200 


4 


120/ 2014 - 15 - ടി ടി സി 108 - ന്റെ ( ഫ് ളാറ്റ് 

ടൈപ്പ് രണ്ടാം നില ) വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 44, 444 


1,200 


5 


20 


121/ 2014 - 15 - ടി ടി സി 107 - ന്റെ ( ഫ് ളാറ്റ് 

ടെപ്പ് രണ്ടാം നില ) വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 43,474 


1, 100 


6 122/ 2014- 15 - ടി ടി ബി 41 - ന്റെ ( ഫ് ളാറ്റ് 

ടൈപ്പ് ഒന്നാം നില ) വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 43,228 


21 


1, 100 


7 


123/ 2014 - 15 - ടി ടി സി 90 - ന്റെ ( ഫ് ളാറ്റ് 

ടെപ്പ്) വൈദ്യുത അറ്റ കു റ്റ പണികൾ 
- 48,967 


1, 300 


324 


245 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


19 , 300 


1, 100 
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PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) 

ക്രമ 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 10 വരെയും 15 - നും " 315; ക്രമനമ്പർ 

നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
11 മുതൽ 14 വരെയും 16 മുതൽ 21 വരെയും 1 420. 

അടങ്കൽ തുകയും 
- പ്രവൃത്തി പൂർത്തീ ക രണ കാലാ വധി - കമ നമ്പർ 

- ( 1) 

- (2) 
1 മുതൽ 10 വരെയും 15 ,19,21 - നും 15 ദിവസം; ക്രമനമ്പർ 
11 മുതൽ 14 വരെയും 16 മുതൽ 18 വരെയും ക്രമനമ്പർ 1 131/ 2014 -15 - മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചാലക്കുണ്ട് 
20 - നും 30 ദിവസം. 

ജി . യു . പി . സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണം 
- കരാറു കാരുടെ യോഗ്യത - എ , ബി , സി വിഭാഗം 

വൈദ്യുതീകരണം - 7,71,496 
കരാറുകാർ. 

132/ 2014 - 15 ടി പെരിന്തൽമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് 
- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www. keralapwd.gov.in - ൽ 

പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ ലൈബറി 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിന് 

ക ട ി ട ത്തി ന്റെ നി ർ മ്മ ാ ണ --- 
മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് 

വൈദ്യുതീകരണം - 4,36,141 
ചെയ്ത് എടു ക്കേ ണ്ടതും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സ് സികട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുതി വിഭാഗം), 

133 /2014 -15 -- മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സിവിൽ 
കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 

സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിലെ ജില്ലാ പബ്ലിക്ക് 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ് 

ഹെൽത്ത് ലാബിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

S 2,99,922 
- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന 

134/ 2014 - 15 - മല പ്പുറം പള്ളിപ്പുറം മങ്കട 
മാത്ര മേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 

ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന്റെ 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . 

നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീകരണം- 429,000 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വാറ്റുൾപ്പെടെയുള്ള വില 

135/ 2014 - 15 -- മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂർ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ 

മൂത്തേടം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി 
വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് എന്ന പേരിൽ മാറാ വുന്ന വിധം 

സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീകരണം 
അംഗീകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ് , നിര ത ദ വ്യം , 

" 4,89,000 
കരാ റു കാരുടെ നില വിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ 
പ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക 

136/ 2014 - 15 - ടി മക്കരപ്പറമ്പ് ഗവൺമെന്റ് 
കരാർ, 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ 

ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണം 
ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം 

വൈദ്യുതീകരണം - 6,95,000 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- 137/ 2014 - 15 - മഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിൽ 

സ്കൂളിൽ 5 കെ . വി. എ . ഡീസൽ ജനറേറ്റർ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

സ റ്റ് സ്ഥാ പി ക്ക ലു ം അ നു ബ ന്ധ 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 

വ ദ തീ ക ര ണ പ വ ർ ത്തി ക ളും 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 

(പുനർദർഘാസ്) - 2, 60,000 


7 ,500 


10 ,800 


12,300 


17 ,400 


6, 500 


8 


ററ 


7 ,000 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

138/ 2014 - 15 - കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് വനിതാ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 

ഐ . ടി. ഐ .യിലെ ഒന്നാം നിലയിലെയും 
( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 

( ഒപ്പ്) 

ര ണ്ട ാ ം നി ല യി ല യ ം സ യ ർ 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്- 673 020 . അസിസ്റ്റന്റ് 

കെയ്സുകളുടെ വൈ ദ്യു തീ ക രണം 
ഫോൺ 0495- 2371857. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 

- 2,77,871 

9 139 / 2014 - 15 - എം .എൽ. എ . എ . ഡി .എഫ് 
ലഘദർഘാസ് പരസ്യം 

കണ്ണൂർ മു ണ്ട രി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ 

സ ക്ക ണ്ട റി സ് കൂ ളിനുവേ ണ്ടിയുള്ള 
നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി. ടി.എൻ./ 10 / 2014 - 15 . 2014 ഒക്ടോബർ 1. 

കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - വൈദ്യു തീ 

കരണം 4,00 , 000 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വൈദ്യുതവിഭാഗം, കോഴിക്കോട് താഴെ 10 140 / 2014- 15 - ടി ക ണ്ണൂ ർ കണ്ണാടി പറമ്പ് 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 

ഗ വ ണ മ ന്റ് ഹ യ ര ല സ ക്ക ണ്ട റി 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 28 - 10- 2014, 3 മണിവരെ സ്കൂളിനുവേണ്ടിയുള്ള കെട്ടി ട ത്തിന്റെ 
സ്വീക രി ക്കു ന്നതും അന്നേദിവസം 3 .30 - ന് ഹാജരുള്ള 

നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീകരണം- 3,50,000 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത 11 141/2014 - 15 - കൽപ്പറ്റ എൻ. എം . എസ്. എം . 
ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 

കോളേജിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിന്റെ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 

നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം 3,39, 473 
325 


10 ,000 


8 , 800 


8 , 500 
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246 


(2) 


( 3 ) 


5 ,500 


12, 400 


| 14 


12 142 /2014 -15 കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

എ . എം . സി . എച്ച്- ചെല ന ബാ ൺ 
ഐ . സി . യു . ( വാർഡ് 52) - ൽ ഡക്സ്റ്റബിൾ 
എയർ സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കൽ - 2,16,362 
13 143 / 2014 - 15 - ടി ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിലും 

കോളേജ് ഓഫീസിലും പാനൽ ബോർഡ് 
സ്ഥാപിക്കൽ - 4,95,325 
144/ 2014 - 15 - ടി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി 

ബ്ലാ ക്കി ൽ സ ർ ജ്ജി ക്ക ൽ ഗ ാ സ് ( ടാ 
എൻട്രോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനുവേണ്ടി എയർ 
കണ്ടീഷണർ സ്ഥാപിക്കലും വൈദ്യുതീകരണ 

പ്രവർത്തികളും - 14,70,519 
15 - 145 /2014 -15 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

ഐ . എം . സി. എച്ച്.- ലെ പുതിയ എമർജൻസി 
ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ഡബിൾ എയർ 

കണ്ടീഷനിംഗ് സ്ഥാപിക്കൽ- 4,60,226 
16 14 6 / 2 0 14 - 15 - വ ട ക ര ട ക് നി ക്ക ൽ 

ഹൈസ്കൂളിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് കെട്ടിടത്തിലെ 
പ വ ർ വ യ റിം ഗ് മെച്ച പ്പെ ടു ത്ത ൽ 
4,99,150 


36, 800 


- കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - കമനമ്പർ 1, 6 ഇവയ്ക്ക് 
എ , ബി ക്ലാസ്സ് കരാ റു കാർ , കമ നമ്പർ 2, 3, 
4, 5 , 7 മുതൽ 11 വരെയും 16 മുതൽ 21 വരെയും 
എ , ബി, സി ക്ലാസ്സ് കരാറുകാർ. ക്രമനമ്പർ 12 , 15 ഇവയ്ക്ക് 
എ , ബി , സി ക്ലാസ്സ് കരാറുകാർ അംഗീകൃത വിതരണക്കാർ, 
ക്രമനമ്പർ 13 - ന് എച്ച് ടി ലൈസൻസോടുകൂടിയ എ ക്ലാസ്സ് 
കരാറുകാർ, ക്രമനമ്പർ 14- ന് എ , ബി ക്ലാസ്സ് കരാറുകാർ 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാർ. 

ദർഘാസുകൾ പൊതു മ രാ മത്ത് വെബ് സൈറ്റായ 
www.keralapwd .gov.in - ൽ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിനുമുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് 
ക രാ റു കാർ ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടു ക്കേ ണ്ട തും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 
( വൈദ്യുതി വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും 
ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽമുഖേന 
മാത മേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന നികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള 
വില എക് സി കട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ, പൊതു മ രാ മത്ത് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, കോഴിക്കോട് എന്ന പേരിൽ മാറാവുന്ന 
വിധം അംഗീകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, നിരതദ്രവ്യം 
കരാറു കാ രുടെ നില വിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ 

പ്പെ ടു ത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറ ത്തിലുള്ള 
പ്രാഥമിക കരാർ, 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് 
എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസി 
നോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


11, 600 


12 ,500 


17 14 7 / 2 0 1 4 - 15 - കോഴിക്കോട് കാരപ്പറമ്പ് 

ഗ വ ണ മ ന ് ടീച്ചർ എ ഡ ക്ക ഷ ൻ 
കോളേജിലെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 
- 4 ,08 ,223 


10 , 300 


18 14 8/ 2 0 14 - 15 - കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് 

ആർട് സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളേജിലെ 
) ഡ ന്റ് സ് അ മി നിറ്റി സ സ ന്ററി ന 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,45,098 

- 6 , 200 
19 149 / 2014 - 15 - എം .എൽ. എ . - എ . ഡി .എഫ് 

കോഴിക്കോട് നായർകുഴി ഗ വ ൺ മെ ന്റ് 
ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിനുവേ ണ്ടി യു ള്ള 

കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം- 2,99, 632 7,500 
150/ 2014- 15 - ടി ടി കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട്ടൂർ 
ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന് 

വ ണ്ട ി യ ഉ ള്ള ക ട ി ട ത്തി ന്റ 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,99,632 

7 ,500 
21 151/2014 -15 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 

കെ . എ സ് . ഇ . ബി സർ വ്വീസ് ക ണ ക ൻ 
( കെ എ സ് 1177 2 ) പു തിയ എച്ച് ടി 
ലൈനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കൽ - 2,43, 581 - 6 , 100 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്-673 020. 
ഫോൺ 0495- 2371857 . 


20 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1 - ന് 
S 1,680, ക്രമനമ്പർ 2, 4, 17 ഇവയ്ക്ക് 945, ക്രമ നമ്പർ 
3, 7, 8, 19 , 20 ഇവയ്ക്ക് 630, ക്രമനമ്പർ 5, 13, 15, 16 ഇവയ്ക്ക് 
- 1, 050, കമനമ്പർ 6 - ന് 1, 470 , കമനമ്പർ 9 - ന് 840 , 
ക്രമനമ്പർ 10 , 11 ഇവയ്ക്ക് - 735, ക്രമനമ്പർ 12 , 18, 21, 
ഇവയ്ക്ക് 525, ക്രമനമ്പർ 14 - ന് 2,415. 

- പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരണ കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1 - നും 
6 - നും 45 ദിവസം, കമനമ്പർ 14 - ന് 60 ദിവസം, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 30 ദിവസം. 


നമ്പർ ഡി 68 / 97 . 

2014 സെപ്റ്റംബർ 30. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( കെട്ടിട വിഭാഗം), തലശ്ശേരി താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് 28 - 10 - 2014 വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 
ഓഫീസിൽ വൈകുന്നേരം കൃത്യം 4 മണിവരെ നിശ്ചിത 
യോഗ്യ ത യുള്ള കരാറു കാ രിൽ നിന്നും പ്രത്യേകമായി 
പേരെഴുതിയ മുദ്രവെച്ച് ടെണ്ടറുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ്, 
സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അന്നേ ദിവസം 

വൈകുന്നേരം കൃത്യം 4.30 - ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
- അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ 
തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 


326 


28th OCT. 2014] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


247 


കമ 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


നിര ത 
ദ്രവ്യം 


നമ്പർ 


17 ,500 


1 114/ 2014- 15 - ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 
അഡീഷണൽ സ്കിൽ എക്വസിഷൻ പ്രോഗ്രാം - 
എ . എസ്. എ . പി . പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട സ്കിൽ 

ഡെവലപ്പ്മെന്റ് സെന്ററുകളുടെ അറ്റകുറ്റപണികൾ 
ഗവ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടയന്നൂർ 
(പുനർ ദർഘാസ്) - - 6,98 ,733 
2 115/2014- 15 - ടി ടി ടി ഗവ. എച്ച്. എസ്. എസ്. 

പാലയാട് - (പുനർ ദർഘാസ്) - 5, 77,850 
3 116/ 2014 - 15 ടി ടി ടി ഗവ. എച്ച്. എസ്. എസ്. 

കതിരൂർ ( പുനർ ദർഘാസ്) - 9,97,783 
4 117 /2014 -15 ടി ടി ടി ഗവ. എച്ച്. എസ്.എസ്. 

മണത്തണ (പുനർ ദർഘാസ്) - 7,48, 151 
5 118/ 2014- 15 ടി ടി ടി ഗവ . എച്ച്. എസ്. എസ്. 
തലശ്ശേരി (പുനർ ദർഘാസ്) - 8,17 ,957 


14,500 


25,000 


- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ടെണ്ടർ 
നോട്ടീസും മാതൃകാ ടെണ്ടർ ഫോറവും ഷ ഡളും 
[ സ . ഉ. ( ആർ. ടി.) 1245 / 2010 / പി. ഡബ്ലു . ഡി.) പ്രകാരം ലഭ്യമാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോറവും ടെണ്ടർ ഷഡളും കരാറുകാർക്ക് 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വെബ്ബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും 28 - 10 - 2014 
വരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് 
ടെണ്ടർ ഫോറം ആ വ ശ്യ മായ രേഖകൾ സഹിതം ഈ 
ഓ ഫീ സിൽ സമർപ്പി ക്കാ വു ന്ന തുമാ ണ് . ടെണ്ടർ 

ഫോ റ ത്തി നൊ പ്പം കോൺടാ ക് ടേഴ് സ് ലൈസൻസ്, 
പാൻ കാർഡ് എന്നിവയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ശരിപ്പകർപ്പും 
സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ടെണ്ടർ സമർപ്പി ക്കു മ്പോൾ 
കവറിനു പുറത്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേര് എഴുതേണ്ടതാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില എക് സികട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ ( കെട്ടിട വിഭാഗം, തലശ്ശേരി) -യുടെ പേരിൽ തല 
ശ്ശേരിയിൽ മാറാവുന്നവിധം ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിന്റെ ഡിമാന്റ് 
ഡാം ടെണ്ടറിനൊടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടറുകളും 
ഡിമാന്റ് ഡാറ്റും മറ്റു രേഖകളും രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ്/ 
സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. EMD 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിട വിഭാഗം, തലശ്ശേരിയുടെ 
പേരിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയ NSC - യോ നാഷണലൈസ്ഡ് 
ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റോ ആയിരിക്ക ണം . ഇ പെയ്മെന്റിന് 
ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ കരാറുകാരൻ ഇടപാട് നടത്തുന്ന 
കോർ ബേങ്കിങ് സൗകര്യമുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ വിശദ 
വിവരങ്ങളും ഇ - മെയിൽ അഡ്രസ്സും ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ 
അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


18,800 


20, 500 


6 119/ 2014 - 15 - ആസ്തി വികസന പദ്ധതി - 
അഴീക്കോട് നിയോജകമണ്ഡലം -- അഴീക്കോട് 
( മീൻകു ന്ന് ) ജി. എച്ച്. എസ്. സ്കൂളിന്റെ 
ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം (പുനർ ദർഘാസ്) 
| 23,78 ,093 


50, 000 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - ക്രമനമ്പർ 1- ന് 1,470, 
കമ ന മ്പർ 2 - ന് 1, 260 , കമ ന മ്പർ 3, 4 , 5 ഇവയ് ക്ക് 
1,575, ക്രമനമ്പർ 6- ന് 3,780 . 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - സി ക്ലാസ്. 
ജോലി തീർക്കുവാനുള്ള സമയം 4 മാസം. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, കെട്ടിട വിഭാഗം, 
തലശ്ശേരി. 


- ( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 
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